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L Comet d Berolini nuper Viji ohfervationes^ ut £?* 
Eclipfeos Solaris Feb. ip no tnane, Noribergae 
€> Berolini hahittf, e Novis Lkterariis Beto 
linenfibus^ hoc afmoprimumediccepiis, defumpt<e 9 

L. Chriftfridus Kirchius % motus Corporum ccele- 
ftiumj uc munere fibi a Societate Sciential urn 
Regia ( Berolini ) dernandato re&e fungerei:ur 9 
fed u 16 obfervans, a. d. XV. Kah Febr. ( Jdn 1 8./, #.) 
anni prsefentis, vefperi dimidia Septima, verfus Septen- 
triones fortuito Cometam confpexic. Vicinus erzt ad 
dextram (ftellarumj y &/3 Bayeri.it) Urfa minor e, nudo* 
que oculo longe dillindius apparebat, quam /3 Urfa mi* 
noris , licet ea inCignis fit Stella kcundx magnitudinis, 
cum longe pallidior quidem majore tamen diametro, 
atque fatis clara luce maxirne circa centrum, confpice- 
mur. Per Tubum vifus lucidam rotundarnque re fere- 
bar nubeculam ; Cmdx autem nullum obfervari potuis 
vefiigium, neque Nucleus dignofci. Moru celerrimo 
&b hcra VII. ad XL proceffit, gradufque quatuor cum 
dimidio abfolvit, ut ex obfervationibus colHgitur. 

Die 19™ & xo mo Januarii caelum nubibus fuit obdia- 
&um. Dk vero zi mo Cometa longe receflerat a loco 
fuo nupero, atque in Cajfiopea depreheodebatur, ubi 
cum ftellis s & -.£ triangulum confkiebat (an *quicrure ? ) 
fcih Hora ? h 45' in i?° 34 v, fub laritudine Boreal! 
49° 54 ha:rebats Deinde 9 h 15, in 16 38' ^ fub 
Lat,. Bor,. 49 2/ confpiciebatur. Grterum multuni de- 
creverat, atque a celeritate fua remiferat ; praecerquam 
mim quod pallidior quam ante apparebat, ftellas etiam 
quarts dignitatis magnitudine baud ..fuperare nudo ecu- 
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lo confpe<3us videbatur. inque otbita fua, quatuor turn 
dimidia horis, non ultra fefquigradum procefierat »• 
Tubi autem beneficio diameter ejus 7 min. invenie- 
batur. 

Jan. 2,3/hora IV. mat Cometa cum $ & <p Cajfiopes 
triangulurn asquicrurum efficiebat, cum ab utraque 2° 
41 7 abeflet, Hoc mane duarurn horarum fpatio vix 
dimidiurn gradum abfolvit; hcra dectma vefpertina 
cum & CaJJiopea & 9 Perfei in linea reda cernebatur, 
atque a priori 3 38', a pofteriori 3 9' diflabat. Dia* 
meter ejus erat £ min. nudoque oculo confpe#us ftel* 
lam quints magnitudinis referebat. 

Die z$° Jan, hora VI. mat nondum attigerat 9 Per* 
fei, fed cum v &^ejufdem Afterifmi triangulurn a^qui- 
erurum Mebat, & ab utraque non plane 3^ grad. ab- 
erat. Plura ex obfervationtbus docebit Aftrophtlos Vir 
accuratiffimus, in pleniori quam parat hujus Cometh 
Hiftoria. 

Hatttnus Nova Litteraria Mtta pag« 43, 44. uli deft* 
derantur Obfervationes Diei i8 VJe , cum Cometa veloctfime 
mot us terra proximus erat f unde cert i us de Fia ejus tarn 
vera quam apparent e judicium ferre poffemus* *Manife- 
(Ivm autem eft eum Polo sEqmtoris Boreo vicinijfimum die 
Januarii 19°° tranfi/Jfe. <$uod fi cui Meat has Obferva* 
tiones ad ex amen revocare, calculoque accuraio fuhjiccre 5 in 
illius gratiam, Icca Stellarum fixarum % quarum hie fit men* 
tio, ex Catalogo Britannico excerpt a, {ubne&mtur: Unde 
ethm patebit nonnulla in hac mot us Cornet*, ^dejertpiione hand 
rite fe habere ; qua, tamtn a CI. Kirchio corrigi^ in fie* 
niori ejus quam frmifit hiJlQru, /pes eft*,* 
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/?# iip£*0 Novis £//4a» oltinuimus duplicem obfervatio- 
nem Eclipfeos exigua Solaris, current! $ ami Feb. 19 110 ft. ver. 
wane celebrate alteram Noribergse a CI. D. W urtzelbau, 
alteram a prafato D. Kirchio Berolini habitant. 

Noribergse autem Sol ortus eft altyuantulum deficient in 
Umbo fuperlore, qui quidem defeffus ad tres plene digi- 
tos accrevit 5 Dejiit Edipfis 8 h 8' 48* circa 60 grad. a 
Vertice Solis ad Siniftras. Berolini vero Sol ftatim ah or- 
tu ccrpit deficere, Hora fcil. 6 49' vel 49' ~. Circa me- 
dium Eclipfeos, nempe 7 h 3 $', erant Partes lucida in Sole 
refidua 24' 40", unde digit i obfeurati z dlg - 50'. Finis 
autem incidit in 8 h 28' 10". Qui plmade bis cupit, adeat 
Nova ipfa BeroJini edita. 
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